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НОВЫЙ ПУХОЕД РОДА 
РНИ.ОРТЕКВО$ (МАЕГОРНАСА, РНІСОРТЕВІРАЕ) 
С СЕРОГОЛОВОЙ ГАИЧКИ ИЗ ЯКУТИИ 


До сих пор на воробьиных птицах сем. Рагійае в качестве паразитов были из- 
вестны 2 вида пухоедов рода РИЙорЁегиз: РИ. раЦезсеп$ (Реппу, 1842), паразити- 
рующий на гаичке (Рагиѕ раіиѕігіѕ 1.) и на большой синице (Р. та]ог 1.), и РИ. гиНей 
(Ке 1орх, 1899) — паразит пухляка (Р. топіапиѕ Ва14.). Кроме того, в ГДР на 
хохлатой синице (Р. сгіѕѓаѓиѕ 1.) найдены особи рода Р/Айоріегиѕ, которые по размерам 
сходны с РА. райеѕсепѕ, а морфологически близки РА. гиНет. Эта популяция обозна- 
чена как Досорйогщи$ (Рһіоріегиѕ) ѕр. (7іоіоггуска, ІлсійѕКка, 1976). 

Приводим описание пухоедов из популяции этого рода, обнаруженной на серого- 
ловой гаичке (Р. сіпсіиѕ Воаа.) в Якутии, которых мы относим к новому виду. 


РиПор!еги$ іаісепѕіѕ ЕедогепКо еї Уаѕјикоуа, ѕр. п. 


Материал. 2 9 , З (в том числе голотип — самец), с двух сероголовых 
гаичек, Орджоникидзевский р-н Якутской АССР, 20 и 25.02 1979 (Т. Васюкова). Голо- 
тип и паратипы хранятся в коллекции пухоедов Института зоологии им. И. И. Шмаль- 
гаузена АН УССР (Киев). 


Самка темно-коричневая. Ширина головы превышает ее длину: 
головной индекс 0,91—0,94. Лоб очень сильно заужен кпереди; прозрач- 
ный передний край головы в 3,7 раза уже височной ширины головы. 
Дорсальная клипеальная пластинка относительно широкая, ее задний 
отросток умеренно расширен у основания, более или менее пальцевид- 
ный. Вентральная клипеальная пластинка заметно уже дорсальной, 
с глубокой срединной переднекрайней впадиной и округленным задним 
краем. Длина большого шипа клипеуса 0,057 —0,059 мм. Трабекулы 
зауживаются к вершине; конусы короткие, более или менее треугольные 
(рисунок, 3). Виски темно-коричневые, округленные, заметно выступаю- 
щие по бокам головы. 

Ширина переднегруди 0,36—0,39 мм. Заднегрудь пятиугольная, ее 
ширина 0,57—0,60 мм. Ноги ИТ пары крупнее ног Ги И пар. 

Ширина брюшка 0,97—1,07 мм. [Х сегмент с 3 плейральными ще- 
тинками в каждом верхнем углу (рисунок, 6). По бокам последнего 
брюшного стернита у одной самки с одной стороны 5 щетинок неодина- 
ковой длины (рисунок, 7), с другой — 4 щетинки, у второй исследован- 
ной самки по 4 щетинки с каждой стороны. Край половой створки с 7 бо- 
ковыми щетинками умеренной длины с каждой стороны и несколькими 
‚короткими шиповидными в центре (рисунок, 8). 

Длина тела 2,25—2,38 мм. 

Самец сравнительно крупный, каштаново-коричневый. Головной 
индекс 0,96—0,98. Лоб сильно суживается кпереди; передний прозрач- 
ный край с серединной заметной впадиной, в 3,1—3,3 раза уже височной 
ширины головы (рисунок, 1). Задний отросток дорсальной клипеальной 
пластинки каштановый, остальная часть этой пластинки значительно 
светлее (рисунок, 2). Центральный глоточный склерит полностью пиг- 
ментирован, боковые язычковые склериты пигментированы светлее. 

Ширина переднегруди 0,31—0,33 мм. Стернальная пластинка перед- 
негруди с темно-коричневым задним расширением и значительно более 
светлым передним стержнем (рисунок, 4). Заднегрудь пятиугольная, ее 
ширина 0,48—0,51 мм, с 21 заднекрайней щетинкой, расположенными 
в чередующихся по размеру светлых пустулах. Число центральных 
стернальных щетинок заднегруди 3ЖЗ. Ноги ПІ пары крупнее ног 
Ти П пар. 

Брюшко овальное, его ширина 0,77—0,86 мм. Тергоплейральные 
пластинки темно-коричневые. Щетинки заднекрайнего ряда неодинако- 
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РиПор{егиз іаівепѕіѕ зр. п.: 
1 — контуры головы $; 2 — комплекс клипеальных пластинок Я; 3 — трабекулы и конусы о 4 — 
стернальная пластинка переднегруди (ў; 5 — ПГ-ТУ тергоплейральные пластинки брюшка $ спра- 
ва; 6 — правый край ІХ брюшного сегмента о; 7 — хетотаксия последнего брюшного стернита о; 
8 — левая половина хетотаксии края половой створки $; 9 — генитальная пластинка (ў; 16 — гени- 
тальный аппарат (9. 


вой толщины и соответственно расположены в пустулах более крупных 
и более мелких. Околостигмальные пустулы немного крупнее наиболь- 
ших заднекрайних (рисунок, 5). Генитальная пластинка (рисунок, 9) 
немного светлее тергоплейральных пластинок, с умеренно волнистыми 
боковыми краями, с двумя парами щетинок в очень мелких пустулах, 
ее ширина 0,44 мм. Щетинки передней и задней пары находятся прибли- 
зительно на одинаковом расстоянии между собой в каждой паре или 
щетинки задней пары расположены друг от друга на несколько большем 
расстоянии, чем щетинки передней пары. Длина генитального аппарата 
0,26, ширина 0,103 мм. Базальная пластинка темнее генитальной. Пара- 
меры узкие, более или менее пальцевидные. Эндомеральные склериты 
коричневые (рисунок, 1/0). 

Длина тела 1,79— 1,85 мм. 

Таксономические замечания. По общему габитусу РИА. 
ідірепѕіѕ зр. п. наиболее близок к РИ. гиЦет. Однако есть ряд морфоло- 
гических различий. РИ. ѓаісепѕіѕ заметно крупнее. Голова, в отличие от 
РА. гийей, неудлиненная, лоб сильнее заужен кпереди. ІХ брюшной 
сегмент ? с З плейральными щетинками в каждом верхнем углу, 
ау РА. гиНет — с 2 такими щетинками. По бокам последнего брюшного 
стернита у $ РИА. іаісепѕіѕ преимущественно по 4 щетинки, у большин- 
ства самок РЯ. гиНет по З таких щетинки. 


А Мм Ѕресіеѕ оѓ ће Сепи$ РЕПореги$ (МаПорһаса, РҺоріегійае) гот Рагиѕ 
сіпецѕ оѓ УаКиНа. ҒедогепКо І. А., Уазуцкоуа Т. Т.— Уез{п. 2001., 1985, Мо. 2. Рћйоріе- 
гиз іаісепѕіѕ зр. п.— аШед іо РА. гиНет тот Рағиѕ топіапиѕ, аШегз Бу Іагеег Бойу 
$12е, Неа ѕһаре, ргеѕепсе ої 1һгее р]еига|! спеёае іп еасһ иррег апе]е ої ІХ ађаотіпа! 
ѕестепі іп їета[е. 


2іоіоггуска 1., Гисійѕка А. Ѕуѕіетаііѕсһе Ѕіцӣіеп ап еп еџгорёіѕсһеп Агіеп ег @а+- 
фипоеп РИПор{егиз пипа Росорћһогшиѕ (МаПорћава, Рһіоріегіаае). П. Тей. Гие Са+- 
һипе Юосорһогшиѕ ЕісһІег.— Ро|з. ріѕто епіото!., 1976, 46, № 2, 5. 261—318. 


Институт зоологии АН УССР, Получено 27.10.88 
Институт биологии ЯФ СО АН СССР 


Вестн. зоологии, 1985, № 2 28 


